Henryk Eckhardt de Eckhardtsburg 


emer. naczelnik c. k. Sądu, 


przeżywszy lat 56, po dlugiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dnia 16 marca 1899 r 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę d. 18 b. m. o godz. 4 popoł. 
z domu przedpogrzebowego na cmentarzu — na miejsce wiecznego spoczynku. 


karni Związkowej w Krakowie. 


